(ILĄNI 


Dyrektor Miejskiej Izby Obrachunkowej Zarządu Miej. w Krakowie 


przeżywszy lat 58, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 24 września 1955 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowiekim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we czwartek dnia 26 b. m. o godzinie 3: popołudniu. 


O czem zawiadamiają przejęci głębokim żalem 


URZĘDNICY 
MIEJSKIEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ. 


mu 


EPIA 


